SENADOR 


1º SUPLENTE : WILSON MATOS FILHO 
2º SUPLENTE : ROLF KOERNER 


PR 


COLIGAÇÃO “POR AMOR AO PARANÁ” - PODE, Patriota, 
PSB, PSC, Federação PSDB/Cidadania. 
CNPJ: 47.492.464-0001-26. 


